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Kit content 


Catalog number Item Quantity 
F-KAS-00-001 UFED Dongle with lanyard il 
F-UFD-15-036 UFED Camera Kit 1 
|-DSM-15-165 Dongle License quick guide card il 
A-BAG-01-020 UFED4PC Bag 1 
A-BRS-01-001 Brush for connectors cleaning il 
A-SIM-01-003 UFED SIM ID Access Card 3 
A-SIM-01-007 UFED Micro SIM ID Access Card 3 
A-SIM-01-011 UFED Nano SIM ID Access Card 3 
A-MAS-16-001 UFED Memory Card Reader USB 3.0 il 

Flash Drive Flash Drive USB Stick 1 
A-MAS-09-001 Multi SIM adapter il 
M-EEM-00-112 HUB USB2 4xPorts + Power Adapter 1 
A-CBL-12-023 USB Extension cable il 
A-CBL-12-026 USB 3.0 Active Extension Cable 1.5m 1 
A-CBL-11-080 Cable-80 2 
A-CBL-11-100 Cable-100 2 
A-CBL-11-107 Cable-107 1 
A-CBL-11-110 Cable -110 1 
A-CBL-11-117 Cable -117 1 
A-CBL-11-130 Cable -130 1 
A-CBL-00-170 Cable-170 1 
A-CBL-11-200 Cable-200 1 
A-CBL-11-207 Cable-207 1 
A-CBL-12-018 Cable-210 1 
A-CBL-14-009 Cable-500 1 
A-CBL-14-014 Cable-501 l 
A-CBS-00-504 Cable-504 1 
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Catalog number Item Quantity 
A-CBL-11-508 Cable-508 1 
A-CBL-11-523 Cable-523 1 
A-CBL-11-957 VELCRO FOR CABLE 103 1 
A-CBL-12-013 Phone Power-up Cable 1 
P-CON-01-001 Cable Holder 2 
P-CON-01-002 TIP Connector Holder 3 
T-CBL-01-001 USB Cable Adapter 2 
T-CBL-01-002 Serial Cable Adapter 2 
T-CBL-01-004 FTDI Cable Physical Adapter 2 
T-CBL-01-025 T-25 Adapter 1 
T-CBL-01-041 T-41 Adapter 1 
T-CBL-01-053 T-53 Adapter 1 
T-CBL-01-064 T-64 Adapter il 
T-CBL-01-076 T-76 Adapter 1 
T-CBL-01-080 T-80 Adapter il 
T-CBL-01-085 T-85 Adapter 1 
T-CBL-01-088 T-88 Adapter il 
T-CBL-01-092 T-92 Adapter 1 
T-CBL-01-094 T-94 Adapter il 
T-CBL-01-097 T-97 Adapter 1 
T-CBL-01-098 T-98 Adapter 1 
T-CBL-01-100 T-100 Adapter 1 
T-CBL-01-103 T-103 Adapter 1 
T-CBL-01-106 Τ-106 Adapter 1 
T-CBL-01-110 T-110 Adapter 1 
T-CBL-01-112 T-112 Adapter 1 
T-CBL-01-122 Τ-122 Adapter 1 
T-CBL-01-133 Τ-133 Adapter 1 
T-CBL-01-135 T-135 Adapter 1 
T-CBL-01-136 T-136 Adapter 1 
T-CBL-01-138 T-138 Adapter íl 
T-CBL-01-139 T-139 Adapter 1 
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